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IVIinistere  de 
I'Environnement 


Notice  of  Lead  Exceedance  Test  Results 

Schools,  Private  Schools  and  Day  Nurseries  (O.  Reg.  243/07) 

Avis  de  depassement  de  la  teneur  normale  en  plomb 
Ecoles,  ecoles  privees  et  garderies  (Regl.  de  I'Ont.  243/07) 


Laboratory  Information 

In  accordance  with  the  Schools,  Private  Schools  and  Day  Nurseries 
Regulation  made  under  the  Safe  Drinking  Water  Act,  2002 
(O.Reg.  243/07),  S.  6(1)  and  (2),  licensed  laboratories  must  provide 
written  notification  within  24  hours  of  confirming  a  lead  exceedance 
(and/or  other  exceedance  of  the  Standards  prescribed  by  Schedule 
1,  2  or  3  to  Ontario  Regulation  169/03  (Ontario  Drinking  Water 
Quality  Standards)  made  under  the  Act,  other  than  for  fluoride) 
to  the  following  authorities: 

1 .  Operator  of  the  school,  private  school  or  day  nursery; 

2.  IVIinistry  of  the  Environment  Spills  Action  Centre; 

3.  Local  IVIedical  Officer  of  Health. 

Operator  Notification  and  Corrective  Actions 

0.  Reg.  243/07  requires  that  the  operator  of  the  school,  private 
school  or  day  nursery  who  receives  a  report  of  a  water  sample  test 
result  that  exceeds  any  of  the  prescribed  standards  in  Section  6(1 ) 
shall,  within  24  hours,  give  a  copy  of  the  report  to: 

1 .  IVIinistry  of  the  Environment  Spills  Action  Centre; 

2.  Local  IVIedical  Officer  of  Health; 

3.  IVIinistry  of  Education  in  the  case  of  a  public  school;  or 
IVIinistry  of  Children  and  Youth  Services  in  the  case  of  a  day 
nursery. 

The  operator  must  also  take  any  corrective  action  steps  as  directed 
by  the  IVIedical  Officer  of  Health.  Failure  to  notify  these  parties  in 
accordance  with  the  Regulation  constitutes  an  offence  under  the 
Act. 

Issue  Resolution 

This  section  is  to  be  completed  by  the  Operator  of  the 
School/Private  School/Day  Nursery  once  all  corrective  actions 
required  by  your  Medical  Officer  of  Health  have  been  completed. 
You  must  then  complete  and  submit  the  Notice  of  Issue  Resolution 
within  seven  days  to  the  same  agencies  notified  of  the  initial  lead 
exceedance  test  results. 


Renseignements  pour  les  laboratoires 

Conformement  aux  paragraphes  6(1 )  et  (2)  du  Ecoles,  ecoles 
privees  et  garderies  pris  en  application  de  la  Loi  de  2002  sur  la 
salubrite  de  I'eau  potable  (Regl.  de  I'Ont.  243/07),  les  laboratoires 
autorises  qui  confirment  un  depassement  de  la  teneur  normale  en 
plomb  dans  I'eau  potable  (ou  tout  autre  depassement  des  normes, 
autres  que  pour  le  fluorure,  prescrites  par  les  annexes  1 ,  2  ou  3 
du  Reglement  de  I'Ontario  169/03  -  Normes  de  qualite  de  I'eau 
potable  de  I'Ontario,  pris  en  application  de  la  Loi)  doivent  avertir 
par  ecrit  les  instances  ci-dessous  dans  les  24  heures  apres  que  le 
resultat  a  ete  obtenu  : 

1 .  L'exploitant  de  I'ecole,  de  I'ecole  privee  ou  de  la  garderie; 

2.  Le  Centre  d'intervention  en  cas  de  deversement  du  ministere 
de  I'Environnement; 

3.  Le  medecin  hygieniste  local. 

Communication  des  resultats  a  l'exploitant  et  mesures 
correctives 

Le  Regl.  de  I'Ont.  243/07  oblige  l'exploitant  de  I'ecole,  de  I'ecole 
privee  ou  de  la  garderie  qui  regoit  un  rapport  d'analyse  revelant  un 
depassement  des  normes  indiquees  au  paragraphe  6(1)  pour  I'eau 
potable  a  remettre  une  copie  du  rapport  d'analyse  en  question  aux 
instances  suivantes,  dans  les  24  heures  qui  suivent  la  reception  du 
rapport : 

1.  Le  Centre  d'intervention  en  cas  de  deversement  du  ministere 
de  I'Environnement; 

2.  Le  medecin  hygieniste  local; 

3.  Le  ministere  de  I'Education  si  I'echantillon  provient  d'une 
ecole  publique;  ou  le  ministere  des  Services  a  I'enfance  et  a  la 
jeunesse  si  I'echantillon  provient  d'une  garderie. 

L'exploitant  doit  prendre  toutes  les  mesures  correctives  prescrites 
par  le  medecin  hygieniste.  Le  defaut  de  communiquer  les  resultats 
a  ces  instances  conformement  au  reglement  constitue  un  delit. 

Reglement  d'une  question 

L'exploitant  de  I'ecole,  de  I'ecole  privee  ou  de  la  garderie  doit 
remplir  cette  section  une  fois  qu'il  aura  pris  toutes  les  mesures 
correctives  prescrites  par  le  medecin  hygieniste  local.  Vous  devez 
remplir  I'avis  de  reglement  d'une  question  dans  les  sept  jours 
et  le  soumettre  aux  organismes  qui  ont  ete  informes  du  ou  des 
depassements  de  la  teneur  normale  en  plomb. 
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Enquiries 

Spills  Action  Centre 
Ministry  of  the  Environment 
5775  Yonge  Street,  Suite  501 
Toronto,  ON  IVI2IVI  4J1 

Telephone:  1  800  268-6060  (toll  free)  or  416  325-3000 
Fax:  1  800  268-6062  (toll  free)  or  416  325-3011 

Website:  www.ontario.ca/drinkingwater 


Renseignements  complementaires 

Centre  d'intervention  en  cas  de  deversement 
Ministere  de  I'Environnement 
5775,  rue  Yonge,  bureau  501 
Toronto  (Ontario)  M2M  4J1 

Telephone  :  1  800  268-6060  (sans  frais)  or  416  325-3000 
Telecopieur :  1  800  268-6062  (sans  frais)  or  416  325-3011 
Site  Web  :  www.ontario.ca/eaupotable 


Information  on  this  form  is  collected  by  Ministry  of  the  Environment 
staff  on  behalf  of  the  Ministry  in  accordance  with  the  Safe  Drinking 
Water  Act,  2002  (SDWA)  and  its  regulations.  The  collection,  use 
and  dissemination  of  this  information  by  provincial  institutions  is 
governed  by  the  Freedom  of  Information  and  Protection  of  Privacy 
Act  (FIPPA).  The  information  gathered  herein  will  be  used  for  the 
purpose  of  reporting  lead  exceedances  from  samples  taken  from 
schools,  private  schools  and  day  nurseries  under  the  SDWA  and 
its  regulations,  and  may  be  used  for  secondary  purposes  including 
investigations  and  law  enforcement.  Information  contained  on  this 
form  may  be  disclosed  to  other  government  agencies  including 
municipalities,  public  health  unit  employees,  the  Ministry  of  Health 
and  Long  Term  Care,  the  Ministry  of  Education  and  the  Ministry  of 
Community  and  Social  Services  pursuant  to  section  42  of  FIPPA 
for  the  consistent  purpose  of  administering  programs  related  to 
drinking  water  safety. 


Le  personnel  du  ministere  de  I'Environnement  recueille  les 
renseignements  figurant  sur  ce  formulaire  au  nom  du  ministere 
conformement  a  la  Loi  de  2002  sur  la  salubrite  de  I'eau  potable  et  a 
ses  reglements.  La  collecte,  I'utilisation  et  la  communication  de  ces 
renseignements  sont  regies  par  la  Loi  sur  I'acces  a  I'information 
et  la  protection  de  la  vie  privee.  Les  renseignements  recueillis 
serviront  a  produire  des  rapports  de  depassement  de  la  teneur 
normale  en  plomb  d'echantillons  preleves  dans  des  ecoles,  des 
ecoles  privees  et  des  garderies  en  vertu  de  la  Loi  de  2002  sur 
la  salubrite  de  I'eau  potable  et  de  ses  reglements.  lis  pourront 
egalement  servir  a  la  realisation  d'enquetes  et  a  I'execution  de  la 
loi.  Les  renseignements  figurant  sur  ce  formulaire  peuvent  etre 
divulgues  a  d'autres  organismes  gouvernementaux,  y  compris 
a  des  services  municipaux,  a  des  services  de  sante  publique, 
au  ministere  de  la  Sante  et  des  Soins  de  longue  duree,  au 
ministere  de  I'Education  et  au  ministere  des  Services  sociaux  et 
communautaires,  conformement  a  I'article  42  de  la  Loi  sur  I'acces  a 
I'information  et  la  protection  de  la  vie  privee  pour  executor  toute  loi 
ou  tout  programme  concernant  la  salubrite  de  I'eau  potable. 
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Instructions: 

•  Please  print  if  completing  by  hand. 

•  Submit  completed  forms  by  fax  or  e-mail. 

•  Lab  completes  sections  A,  B,  D  and  E. 

•  Facility  operator  completes  Section  C-1  and 
submits  with  sections  A,B,D  and  E  within  24 
hours  to  the  applicable  agencies  listed  in  section 
D.  Facility  operator  completes  and  submits 
Section  C-2  upon  Issue  Resolution. 


Instructions  : 

•  Ecrivez  en  caracteres  d'imprimerie  si  vous 
remplissez  a  la  main. 

•  Transmettez  le  document  rempli  par  telecopieur  ou 
par  courriel. 

•  Le  laboratoire  doit  remplir  les  sections  A,  B,  D  et  E. 

•  L'exploitant  doit  remplir  la  section  C-1  et  la  soumettre 
dans  les  24  heures  aux  organismes  indiques  dans  la 
section  D,  accompagnee  des  sections  A,  B,  D  et  E. 
L'exploitant  doit  remplir  la  section  C-2  et  la  soumettre 
une  fois  la  question  reglee. 


SAC  Office  use  only  /  A  I'usage  du  CICD 


AWQI  Number  /  N°  de  I'avis  de  declaration 
d'une  eau  de  mauvaise  qualite  : 


Clear  Form/Effacer 


A.  Laboratory  Information  /  Renseignements  sur  le  laboratoire 


Laboratory  Name  /  Nom  du  laboratoire 


Licence  Number  /  Numero  du  permis 


Street  No.  and  Name  /  N°  et  nom  de  la  rue 


Unit/Suite  /  Unite/bureau   Rural  Route  /  Route  rurale 


Lot/Part/Block/Section  /  Lot/partie/bloc/section 


Concession/Plan 


City/Town/IVIunicipality  /  Ville/localite/municipalite 


Province 


Postal  Code  /  Code  postal 


Business  Telephone  No.  /  N°  de  telephone 


Laboratory  Written  Notification  Prepared  by  /  Avis  ecrit  du  laboratoire  prepare  par 


Date  of  exceedance  O.  Reg  169/03  test  result  authorized 
/  Date  de  la  constatation  du  depassement  des  normes  du 
Regl.  de  I'Ont.  169/03 


/  Y  Y  Y 
AAAA 


MM 
MM 


DD 
JJ 


Date  of  exceedance  notifications  submitted 
/  Date  de  communication  du  depassement 
des  normes 


YYY  MM 
;\AAA  MM 


DD/ 
JJ 


Signed  by  (print  name)  /  Signe  par  (en  lettres  moulees) 


Signature 


B.  Facility  Information  /  Renseignements  sur  Tetablissement 


Name  of  School/Day  Nursery  /  Nom  de  I'ecole  ou  de  la  garderie 


Legal  Name  of  School/Day  Nursery  Operation  (i.e.  School  Board)  /  Denomination  sociale  de  I'etablissement  (c.-a-d.  conseil  scolaire) 


Type  /  Type    |^  School  /  Ecole 


I    I  Private  School  /  Ecole  privee 


I    I  Day  Nursery  /  Garderie 


DWIS  No.  /  N°  DWIS 

IVlinistry  of  Education  SFIS  No./School  No.  /N°  du 
SIIS  du  ministere  de  I'Education  /  N°  de  I'ecole 

Day  Care  Licence  No.  /N°  du  permis  de 
garde  d'enfants 

Street  No.  and  Name  /  N°  et  nom  de  la  rue 

Unit/Suite  /  Unite/bureau 

Rural  Route  /  Route  rurale 

Lot/Part/Block/Section  /  Lot/partie/bloc/section 

Concession/Plan 

City/Town/Municipality  /  Ville/localite/municipalite 

Province 

Postal  Code  /  Code  postal 

Contact  Information  /  Personne-ressource 


Last  Name  /  Nom  de  famille 

First  Name  /  Prenom 

Position  /  Poste  occupe 

Telephone  No.  /  N°  de  telephone 

ext.  / 
poste 

Fax  No.  /  N°  de  telecopieur 

Email  Address  /  Courriel 
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Schools,  Private  Schools  and  Day  Nurseries  (O.  Reg.  243/07) 
Ecoles,  ecoles  privees  et  garderies  (Regl.  de  I'Ont.  243/07) 


C  - 1.  Exceedance  Notifications/Corrective  Actions  /  Avis  de  depassement/IVIesures  correctives 

Please  complete  section  C-1  and  submit  with  sections  A,  B,  D  and  E  within  24  hours  to  the  agencies  listed  in  Section  D.  Upon  Issue  Resolution 
please  submit  Section  C-2  within  seven  days  to  the  same  authorities  to  whom  you  submitted  the  initial  exceedance  test  results  /  Remplissez  la 
section  C-1  et  soumettez-la  dans  les  24  heures  aux  organismes  indiques  dans  la  section  D,  accompagnee  des  sections  A,  B,  D  et  E.  Une  fois  la 
question  reglee,  soumettez  la  section  C-2  dans  les  sept  jours  aux  memes  organismes  ou  responsables  que  vous  avez  initialement  informes  du 
ou  des  depassements  de  la  teneur  normale  en  plomb. 


Name  of  School/Private  School/Day  Nursery  /  Norn  de  I'ecole  ou  de  la  garderie 


DWIS  No.  /  N°  DWIS 


Are  you  co-located*  and  by  agreement  you  are  the  facility  taking  a  single  set  of  two  one  liter  samples  to  meet  the  sampling  requirements  for  all  co-located 
facilities  under  this  agreement?  /  Partagez-vous  votre  installation  de  plomberie*  et  etes-vous,  en  vertu  d'une  entente,  I'etablissement  charge  de  prelever  une  serie 
unique  de  deux  echantillons  d'un  litre  afin  de  satisfaire  aux  exigences  d'echantillonnage  de  tous  les  etablissements  qui  partagent  votre  installation  de  plomberie, 
conformement  a  cette  entente? 


Q  Yes/Oui       Q  No/Non 


If  you  answered  Yes  above,  list  the  Names  and  DWIS  No.  for  the  schools/private  schools  and  day  nurseries  you  are  sampling  for  and  ensure  that  a  copy  of  the  test 
results  is  provided  to  those  same  facilities  within  24  hours  of  receiving  the  test  results  from  the  laboratory.  /  Dans  I'affirmative,  fournissez  le  nom  et  le  N°  DWIS  des 
ecoles,  ecoles  privees  ou  garderies  au  nom  desquelles  vous  prelevez  les  echantillons  et  assurez-vous  que  ces  etablissements  regoivent  une  copie  des  resultats 
d'analyse  dans  les  24  heures  suivant  votre  obtention  des  resultats  d'analyse  de  la  part  du  laboratoire. 


Name  of  School  /  Private  School  /  Day  Nursery  /  Nom  de  I'ecole  I'ecole  privee  ou  de  la  garderie 

DWIS  No.  /  N°  DWIS 

1. 

2. 

3. 

For  more  than  4  co-located  facilities,  attach  additional  Section  C-1's  as  required.  / 

Si  plus  de  4  etablissements  partagent  I'installation  de  plomberie,  annexez  le  nombre  de  sections  C-1  necessaires. 

*Co-located  Facilities  means.  Two  or  more  O.  Reg  243/07  facilities  (school,  private  school,  day  nursery)  that  are  served  by  the  same  plumbing  system. 

The  facilities  may  be  either  located  in  one  building  (Structure)  or  located  in  different  buildings  within  one  property.  /  On  dit  que  des  etablissements  «  partagent  une 

installation  de  plomberie  »  quand  au  moins  deux  etablissements  vises  par  le  Regl.  de  I'Ont.  243/07  (ecole,  ecole  privee  ou  garderie)  sont  alimentes  par  une  meme 

installation  de  plomberie.  Les  etablissements  peuvent  etre  situes  dans  un  meme  batiment  (structure  partagee)  ou  dans  des  batiments  differents  sur  une  meme 

propriete. 

Earliest  year  plumbing  installed  (yyyy)  / 

Annee  d'installation  de  la  plus  ancienne  section  de  plomberie  (aaaa)  

Was  facility  open  to  children  under  the  age  of  1 8  years  at  the  time  of  sampling?  / 
L'etablissement  etait-il  ouvert  aux  enfants  de  moins  de  18  ans  au  moment  du  prelevement? 

Is  this  a  re-sample  test  result  for  the  same  location  for  which  a  lead  exceedance  was  previously  reported?  / 
S'agit-il  d'un  prelevement  d'un  robinet  dont  I'eau  a  deja  affiche  un  depassement  des  normes  de  teneur  en  plomb? 

Indicate  where  you  have  sent  this  completed  form.  Contact  information  follows  in  Section  D  / 

Precisez  les  autorites  auxquelles  vous  avez  transmis  le  present  formulaire.  Leurs  coordonnees  figurent  a  la  section  D 
Ministry  of  the  Environment  Spills  Action  Centre 

Centre  d'intervention  en  cas  de  deversement  du  ministere  de  I'Environnement 


□  Yes/Oui 

□  Yes/Oui 


□  No/Non 
Q  No/Non 


□ 


Local  Medical  Officer  of  Health 
Medecin  hygieniste  local 


I — I   Ministry  of  Children  and  Youth  Services 

' — '   Ministere  des  Services  a  I'enfance  et  a  la  jeunesse 

Indicate  if  Local  Medical  Officer  of  Health  provided  guidance  on  corrective  actions.  / 
Indiquez  si  le  medecin  hygieniste  local  a  fourni  des  conseils  sur  les  mesures  a  prendre. 

If  you  answered  Yes,  list  guidance  provided  /  Dans  I'affirmative,  precisez  les  conseils  fournis. 


□ 
□ 

□  Yes/Oui 


Ministry  of  Education 
Ministere  de  I'Education 


□  No/Non 


Name  of  person  completing  this  section  (print  name)  / 

Signature 

Date  written  notification  submitted 

Nom  de  la  personne  qui  a  rempli  la  presente  section 

(yyyy/mm/dd)  /  Date  de  reception 

(en  lettres  moulees) 

de  I'avis  ecrit  (aaaa/mm/jj) 
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AWQI  Number  /  N°  de  I'avis  de  declaration 
d'une  eau  de  mauvaise  quallte  : 


Schools,  Private  Schools  and  Day  Nurseries  (O.  Reg.  243/07) 
Ecoles,  ecoles  privees  et  garderies  (Regl.  de  I'Ont.  243/07) 


C  -  2.  Notice  of  Issue  Resolution  /  Avis  de  reglement  d'une  question 

This  section  is  to  be  completed  by  the  Operator  of  the  School/Private  School/Day  Nursery  once  all  corrective  actions  required  by  your  Medical  Officer 
of  Health  have  been  connpleted.  You  must  then  complete  and  submit  the  Notice  of  Issue  Resolution  within  seven  days  to  the  same  agencies 
notified  of  the  initial  lead  exceedance  test  results.  /  L'exploitant  de  I'ecole,  de  I'ecole  privee  ou  de  la  garderie  doit  remplir  cette  section  une  fois 
qu'il  aura  pris  toutes  les  mesures  correctives  prescrites  par  le  medecin  hygieniste  local.  Vous  devez  remplir  I'avis  de  reglement  d'une  question 
dans  les  sept  jours  et  le  soumettre  aux  organismes  qui  ont  ete  informes  du  ou  des  depassements  de  la  teneur  normale  en  plomb. 

In  the  case  of  co-located  facilities,  those  facilities  that  have  reached  an  agreement  to  have  one  set  of  samples  taken  on  their  behalf,  will  need  to 
have  a  representative  for  each  facility  sign  in  the  co-location  section  at  the  bottom  of  this  page  to  indicate  that  they  have  complied  with  all 
corrective  actions  that  the  public  health  unit  has  required.  /  En  ce  qui  concerne  les  etablissements  qui  partagent  une  installation  de  plomberie, 
chaque  etablissement  qui  a  conclu  une  entente  prevoyant  le  prelevement  d'une  serie  unique  d'echantillons  en  son  nom  doit  designer  un 
representant  qui  signera  la  section  portant  sur  la  partage  de  I'installation  de  plomberie  au  bas  de  la  presente  page  afin  de  confirmer  qu'elle  a 


pris  toutes  les  mesures  correctives  prescrites  par  le  bureau  de  sante  publique. 

Name  of  School/Private  School/Day  Nursery  /  Nom  de  I'ecole  ou  de  la  garderie 

DWIS  No.  /  N°  DWIS 

Contact  Information  /  Personne-ressource 

Last  Name  /  Nom  de  famille 

First  Name  /  Prenom 

Telephone  No.  /  N°  de  telephone 

ext./ 
poste 

Name  of  Local  Public  Health  Unit 


Date  Initial  Exceedance  Submitted  to  the  Ministry  of  the  Environment  -  Spills  Action  Centre  (yyyy/mm/dd)  / 

Date  de  signalement  du  depassement  au  ministere  de  I'Environnement  -  Centre  d'intervention  en  cas  de  deversement  (aaaa/mm/jj) 

I'YY 
i,AA 

MM 
MM 

DDI 
JJ 

Date  Resolved  (yyyy/mm/dd)  / 
Date  de  resolution  (aaaa/mm/jj) 

YY  YY 
AAAA 

iVnvl 
MM 

DU  / 
JJ 

Date  Resolution  Submitted  (yyyy/mm/dd) 

Date  de  soumission  de  I'avis  de  resolution  (aaaa/mm/jj) 

YYYY 
AAAA 

MM 
MM 

DD  / 
JJ 

Additional  Comments  /  Commentaires  supplementaires  : 


1  have  complied  with  all  corrective  actions  required  by  my  Local  Public  Health  Unit.  / 

J'ai  pris  toutes  les  mesures  correctives  prescrites  par  le  bureau  de  sante  publique  local.  Signed  by  /  Signe  par 

Last  Name  /  Nom  de  famille 

First  Name  /  Prenom 

Signature 

Date  (yyyy/mm/dd)  / 
Date  (aaaa/mm/jj) 

Co-location  Signatures  if  applicable.  /  Signatures  des  representants  des  etablissements  qui  partagent  une  installation  de  plomberie,  le  cas  echeant. 

1 .  Name  of  School/Private  School/Day  Nursery  /  Nom  de  I'ecole  ou  de  la  garderie 

DWIS  No.  /  N°  DWIS 

Signed  by  /  Signe  par 
Last  Name  /  Nom  de  famille 

First  Name  /  Prenom 

Signature 

Date  (yyyy/mm/dd)  / 
Date  (aaaa/mm/jj) 

2.  Name  of  School/Private  School/Day  Nursery  /  Nom  de  I'ecole  ou  de  la  garderie 

DWIS  No.  /  N°  DWIS 

Signed  by  /  Signe  par 
Last  Name  /  Nom  de  famille 

First  Name  /  Prenom 

Signature 

Date  (yyyy/mm/dd)  / 
Date  (aaaa/mm/jj) 

3.  Name  of  School/Private  School/Day  Nursery  /  Nom  de  I'ecole  ou  de  la  garderie 

DWIS  No.  /  N°  DWIS 

Signed  by  /  Signe  par 
Last  Name  /  Nom  de  famille 

First  Name  /  Prenom 

Signature 

Date  (yyyy/mm/dd)  / 
Date  (aaaa/mm/jj) 
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Schools,  Private  Schools  and  Day  Nurseries  (O.  Reg.  243/07) 
Ecoles,  ecoles  privees  et  garderies  (Regl.  de  I'Ont.  243/07) 


D.  Exceedance  Notifications  /  Avis  de  depassement 


Name  of  School/Private  School/Day  Nursery  /  Nom  de  I'ecole,  de  I'ecole  privee  ou  de  la  garderie 


Local  Medical  Officer  of  Health  /  IVIedecin  hygieniste  local 


Telephone  No.  /  N°  de  telephone 

Fax  No.  /  N°  de  telecopieur 

Email  Address  /  Courriel 

ext.  / 

poste 

Public  schools  submit  exceedance  results  to  IVIinistry  of  Education.  / 

Les  ecoles  privees  doivent  communiquer  tout  depassement  au  ministere  de  I'Education. 


Day  nurseries  submit  exceedance  results  to  IVIinistry  of  Children  and  Youth  Services.  / 

Les  garderies  doivent  communiquer  tout  depassement  au  ministere  des  Services  a  I'enfance  et  a  la  jeunesse. 

If  you  are  e-mailing  this  section,  please  enter  "R243  Exceedance  and  name  of  your  School/Private  School/Day  Nursery  in  Subject  line.  / 

Si  vous  transmettez  cette  section  par  courriel,  ecrivez  dans  le  champ  d'objet  «  Depassement  -  Regl.  243  »  suivi  du  nom  de  votre  ecole,  ecole 

privee  ou  garderie. 

Ministry  of  tlie  Environment  Spills  Action  Centre  / 

Centre  d'intervention  en  cas  de  deversement  du  ministere  de  I'Environnement 

Telephone:  /  Telephone  :  1  800  268-6060  (toll  free  /  sans  frais)  or  416  325-3000 
Fax:  /  Telecopieur :  1  800  268-6062  (toll  free  /  sans  frais)  or  416  325-301 1 
Email:  /  Courriel :  moe.sac.moe@ontario.ca 

Ministry  of  Education  / 
Ministere  de  I'Education 

Telephone:  /  Telephone  :  416-325-2015 
Fax:  /  Telecopieur :  416  325  4024 
Email:  /  Courriel :  steven.mitchell@ontario.ca 

Or/Ou 


Ministry  of  Chiildren  and  Youth  Services  / 
Ministere  des  Services  a  I'enfance  et  a  la  jeunesse 


Region 

Office 

Telephone 

Fax 

E-mail 

Region 

Bureau 

Telephone 

Telecopieur 

Courriel 

Central  West  /  Centre-Ouest 

IVIississauga 

905  567-7177  exL  352 

905  567-3215 

Martina.  Rodrigues@ontario.ca 

Central  East  /  Centre-Est 

Newmarket 

905  868-8900  ext.  5250 

905-895-6804 

Jennifer.Peddle@ontario.ca 

Toronto 

Toronto 

416  325-0575 

416  327-0044 

Beata.Machnik@ontario.ca 

South  East  /  Sud-Est 

Kingston 

613  536-7275 

613  536-7272 

Janet.Gibbs@ontario.ca 

Eastern  /  Est 

Ottawa 

613  787-5279 

613  787-3990 

Diane.  Henrie@ontario.ca 

North  East  /  Nord-Est 

North  Bay 

705  474-3540 

705  474-5446 

Yvonne.  Jeffrey@ontario.ca 

Northern  /  Nord 

Kenora 

705  564-4515 

705  564-7194 

Serious. OccurKE.css@ontario.ca 

Sault  Ste.  Marie  705  564-4515 

705  564-7193 

Serious. OccurSA.css@ontario.ca 

Sudbury 

705  564-4515 

705  564-7191 

Serious. Occur.css@ontario.ca 

Thunder  Bay 

705  564-4515 

705  564-9557 

Serious. OccurTH.css@ontario.ca 

Hamilton  /  Niagara 

Hamilton 

905  521-7344 

905  546-8277 

Alexia.  Watkins@ontario.ca 

South  West  /  Sud-Ouest 

London 

519  438-51  next  3423 

519  672-9461 

Nancy.McGregor@ontario.ca 

For  more  information,  visit  the  ministry  website  at:  Pour  de  plus  amples  renseignements,  visitez  le  site  Web  du  Ministere  a 

http://www.children.gov.on.ca/mcys/english/ministry/regional_offices_contact.asp.  http://www.children.gov.on.ca/mcys/french/ministry/regoffice.asp 
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Schools,  Private  Schools  and  Day  Nurseries  (O.  Reg.  243/07) 
Ecoles,  ecoles  privees  et  garderies  (Regl.  de  I'Ont.  243/07) 


E.  Drinking  Water  Exceedance  Results  /  Resultats  de  la  mesure  du  depassement  des  normes  dans  I'eau  potable 


Name  of  School/Day  Nursery  / 
Norn  de  I'ecole  ou  de  la  garderie  : 


For  Lead  Samples  Only  /  Pour  le  plomb  seulement 


Sample  I.D.  Location/ 
Identification  de  rechantillon/lieu 

Sample  Collection  Date 

^yyyy/ II II 1  i/uu^ ' 

Date  de  prelevement  de 
Techantlllon  (aaaa/mm/jj) 

Sample  Type  / 
Type  d'echantillon 

Parameter  Name  / 
Nom  du  parametre 

Test  Result  {|jg/L)  / 
Resultat  de  I'analyse  (^g/L) 

Ontario  Drinking  Water 
Quality  Standard  /  Norme  de 
qualite  de  I'eau  potable  de 
I'Ontarlo" 

Standing  / 
Stagnante 

Lead/ 
Plomb 

10|jg/L 

Flushed  / 
Apres  ringage 

Lead/ 
Plomb 

10|jg/L 

Standing  / 
Stagnante 

Lead/ 
Plomb 

10|jg/L 

Flushed  / 
Apres  ringage 

Lead/ 
Plomb 

10|jg/L 

Other  Parameter  Exceedances  Under  O.  Regulation  243/07  /  Autres  depassements  des  parametres  en  vertu  du  Regl.  de  I'Ont.  243/07 


Sample  I.D.  Location/ 
Identification  de  I'echantillon/lieu 

Sample  Collection  Date 

(yyyy/mm/dd)  / 
Date  de  prelevement  de 
Techantlllon  (aaaa/mm/jj) 

Sample  Type  / 
Type  d'echantillon 

Parameter  Name  / 
Nom  du  parametre 

Test  Result 
Resultat  de  I'analyse 

Ontario  Drinking  Water 
Quality  Standard  /  Norme  de 
qualite  de  I'eau  potable  de 
I'Ontarlo" 

Standing  / 
Stagnante 

Flushed  / 
Apres  ringage 

Comments  /  Commentaires 
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